N90034GROUPD 12R x 6c 


REQUEST N90034 
GROUP ANALYSES 
DRY WEIGHT BASIS (DWB) 


SAMPLE 

CODE 

SAMPLE 

ID 

OV 

% 

OVA 

% 

PH 

BWD 

% 

1 

N0BF-1 

BUR 

6.97 

N.A. 

6.1 

48 

2 

NOBF-2 

BRT 

6.99 

N.A. 

5.3 

54 

3 

NOBF-3 

RCB 

7.47 

14.00 

6.7 

49 

4 

NOBF-4 

RLTC 

7.72 

12.58 

5.8 

46 

5 

NOBF-5 

RLB 

7.97 

12.60 

6.4 

46 

6 

NOBF-6 

MT 

10.53 

N.A. 

5.3 

56 

7 

NOBF-7 

ES 

10.16 

10.62 

5.0 

52 

8 

NOBF-8 

IS 

6.47 

12.14 

5.0 

55 

9 

NOBF-9 

ESB 

9.98 

11,22 

5.3 

51 

10 

N0BF-10 

DIET 

8.10 

9.86 

5.2 

58 

11 

nobf-ii 

VST 

7.52 

N.A. 

5.3 

50 

12 

NOBF-12 

KST 

10.47 

N.A. 

6.8 

43 
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PEE 

ATO 

NTO 

LECO 

% 

% 

% 

4.4 

21.4 

4.97 

4.6 

12.3 

2.82 

2.7 

18.4 

4.95 

1.5 

17.6 

4.96 

1.6 

17.5 

4.06 

3.8 

20.2 

2.38 

0.8 

18.2 

1.54 

0.8 

18.4 

1.49 

2.9 

17.6 

2.36 

3.2 

11.7 

3.00 

1.4 

19.2 

2.10 

0.6 

25.8 

4.94 
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